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Eriocaulon teishanense F. Z. Li, sP- nov: 





EI RUBH Eriocaulon taishanense 1. Ek plant; 2. Apr phyllary; 
3. SEM bract; 4. MJE female flower; 5. ite male flower. 
Species affinis E. cinereo R. Br. a quo tepalis exterioribus floris c? 2, lineari-lanceolatis, 
interioribus 0—3 vulgo 2, staminibus (2)3—4(5), antheris fumeis, pistillodio praesente dif- 
fert. 


Herba annua humilis. Folia basalia, rosuiata, lineari-anceolata 1.5—3 cm longa 1—2 mtu 
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lata, translucida, transveraliter venulosa. Scapi 3—10 longiores quam folia, 2—7 cm alti, lon- 
gitudinaliter angulosi, glabri, bási vaginati, Capitula ovoideo-globosa 1—2 mm diam.; involu- 
cra membranacea, ovata vel ovato-rotundata, sordide alba, apice obtusa, c. 1.5 mm longa; brac- 
teae membranaceae, obovato-spathulate, nigricantes, glabrae, c. 1.5 mm longae, areolis transluci- 
dis; torus pilosus. dG' flores in centro capituli pauci, tepalis exterioribus 2 lineari-lanceolatis 
0.8—1 mm longis nigricantibus membranaceis glabris, areolis translucidis, basi in tubum brevem 
connatis, interioribus 0—3 vulgo 2 minutis, starhinibus (2)3—4(5), antheris fumeis, pistillodio 
nigro; 9 flores multi, tepalis exterioribus 2(—3) membranaceis lineari-lanceolatis c. 1.2 mm 
longis glabris nigricantibus, areolis translucidis, interioribus 0, ovario stipitato 3-loculari, stylo 
filifomi, stigmatibus 3. Capsulae globosae, c. 0.5 mm diam., pericarpis membranaceis transluci- 
dis. Semina oblonga, flava, transversa rugosa c. 0.3 mm longa. 

Shandong (LUX ): Taishan ( RIU ), F. Z Li ($4) 84072(Type, aeposited i in Fores- 
wry School of Shandong Province) 22 X 1984. 
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